Am 27. Oktober 1941 verschied nach langen schweren Leiden 


Prol. STANISLAUS ML 


Treuhánder, Gartenbaudirektor a. D. 
im Alter von 78 Jahren. 


Die Beisetzung findet am Donnerstag, dem 30. Oktober 1941 um 4 Uhr nachmittags 
auf dem neuen Friedhofe in Rakowice statt. 


Die Hinterbliebenen 


HUMANITAS" S. ST AWOWI A K A Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 
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